Mgr WLODZIMIERZ 


OROZ' 


NAJUKOCHANSZY MAZ, SYN, I ZIEC 


przeżywszy lat 38, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 24 kwietnia 1968 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Olszanicy na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w sobotę dnia 27 bm. o godz. , 0 czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, RODZICE, TEŚCIOWA I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 27 bm. o godz. w kościele parałialnym w Olszanicy. 
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